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    ANEXOS


    ANEXO 1 CÁLCULO AMOSTRAL


    Para a determinação do tamanho da amostra do presente estudo adotou-se a equação proposta por CHRISTENSEN, 1980 (apud GAYA, 2008).


    
      [image: ]
    


    Onde:


    n = tamanho da amostra;


    X2 = valor do Qui-quadrado para 1 grau de liberdade ao nível de confiança de 0,05 e que é igual a 3,89;


    N = tamanho da população;


    P = proporção da população que se deseja estimar (0,50 pois esta é a proporção que fornece o tamanho máximo da amostra);


    d = grau de precisão expresso em termos de proporção (0,05).


    ■ População de alunos cursando o primeiro ano do ensino médio nascidos entre 1996 e 1997 da cidade de Montenegro = 980 alunos (Fonte: 2º Coordenadoria Regional de Educação).


    Descrição do cálculo:


    
      [image: ]
    


    Obs.: Para fins de manter o número de sujeitos em todos os grupos da pesquisa serão utilizados 288 indivíduos.


    ANEXO 2 PLANILHA PARA REGISTRO DA PONTUAÇÃO DOS TESTES E SESSÃO DE PRÁTICA


    
      
        

        

        

        
      

      
        
          	
            Nome:

          

          	
            Data de nasc:

          
        


        
          	
            Escola:

          

          	
            Série:

          

          	
            Grupo:

          

          	
            Fundamento:

          
        


        
          	
            Posição de pref. de saque:

          

          	

          	
            Alvo escolhido no saque:

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Pré-teste

          

          	
            Pós-teste

          

          	
            Teste de Transf

          

          	
            Teste de Retenção

          
        


        
          	
            tentativa

          

          	
            pontuação

          

          	
            tentativa

          

          	
            pontuação

          

          	
            tentativa

          

          	
            pontuação

          

          	
            tentativa

          

          	
            pontuação

          
        


        
          	
            1

          

          	

          	
            1

          

          	

          	
            1

          

          	

          	
            1

          

          	
        


        
          	
            2

          

          	

          	
            2

          

          	

          	
            2

          

          	

          	
            2

          

          	
        


        
          	
            3

          

          	

          	
            3

          

          	

          	
            3

          

          	

          	
            3

          

          	
        


        
          	
            4

          

          	

          	
            4

          

          	

          	
            4

          

          	

          	
            4

          

          	
        


        
          	
            5

          

          	

          	
            5

          

          	

          	
            5

          

          	

          	
            5

          

          	
        


        
          	
            6

          

          	

          	
            6

          

          	

          	
            6

          

          	

          	
            6

          

          	
        


        
          	
            7

          

          	

          	
            7

          

          	

          	
            7

          

          	

          	
            7

          

          	
        


        
          	
            8

          

          	

          	
            8

          

          	

          	
            8

          

          	

          	
            8

          

          	
        


        
          	
            9

          

          	

          	
            9

          

          	

          	
            9

          

          	

          	
            9

          

          	
        


        
          	
            10

          

          	

          	
            10

          

          	

          	
            10

          

          	

          	
            10

          

          	
        

      
    


    Observações:


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Prat 1

          

          	
            Prat 2

          

          	
            Prat 3

          

          	
            Prat 4

          
        


        
          	
            1)

          

          	
            16)

          

          	
            1)

          

          	
            16)

          

          	
            1)

          

          	
            16)

          

          	
            1)

          

          	
            16)

          
        


        
          	
            2)

          

          	
            17)

          

          	
            2)

          

          	
            17)

          

          	
            2)

          

          	
            17)

          

          	
            2)

          

          	
            17)

          
        


        
          	
            3)

          

          	
            18)

          

          	
            3)

          

          	
            18)

          

          	
            3)

          

          	
            18)

          

          	
            3)

          

          	
            18)

          
        


        
          	
            4)

          

          	
            19)

          

          	
            4)

          

          	
            19)

          

          	
            4)

          

          	
            19)

          

          	
            4)

          

          	
            19)

          
        


        
          	
            5)

          

          	
            20)

          

          	
            5)

          

          	
            20)

          

          	
            5)

          

          	
            20)

          

          	
            5)

          

          	
            20)

          
        


        
          	
            6)

          

          	
            21)

          

          	
            6)

          

          	
            21)

          

          	
            6)

          

          	
            21)

          

          	
            6)

          

          	
            21)

          
        


        
          	
            7)

          

          	
            22)

          

          	
            7)

          

          	
            22)

          

          	
            7)

          

          	
            22)

          

          	
            7)

          

          	
            22)

          
        


        
          	
            8)

          

          	
            23)

          

          	
            8)

          

          	
            23)

          

          	
            8)

          

          	
            23)

          

          	
            8)

          

          	
            23)

          
        


        
          	
            9)

          

          	
            24)

          

          	
            9)

          

          	
            24)

          

          	
            9)

          

          	
            24)

          

          	
            9)

          

          	
            24)

          
        


        
          	
            10)

          

          	
            25)

          

          	
            10)

          

          	
            25)

          

          	
            10)

          

          	
            25)

          

          	
            10)

          

          	
            25)

          
        


        
          	
            11)

          

          	
            26)

          

          	
            11)

          

          	
            26)

          

          	
            11)

          

          	
            26)

          

          	
            11)

          

          	
            26)

          
        


        
          	
            12)

          

          	
            27)

          

          	
            12)

          

          	
            27)

          

          	
            12)

          

          	
            27)

          

          	
            12)

          

          	
            27)

          
        


        
          	
            13)

          

          	
            28)

          

          	
            13)

          

          	
            28)

          

          	
            13)

          

          	
            28)

          

          	
            13)

          

          	
            28)

          
        


        
          	
            14)

          

          	
            29)

          

          	
            14)

          

          	
            29)

          

          	
            14)

          

          	
            29)

          

          	
            14)

          

          	
            29)

          
        


        
          	
            15)

          

          	
            30)

          

          	
            15)

          

          	
            30)

          

          	
            15)

          

          	
            30)

          

          	
            15)

          

          	
            30)

          
        


        
          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        


        
          	
            Prat 5

          

          	

          	

          	
        


        
          	
            1)

          

          	
            7)

          

          	
            13)

          

          	
            19)

          

          	
            25)

          

          	

          	

          	
        


        
          	
            2)

          

          	
            8)

          

          	
            14)

          

          	
            20)

          

          	
            26)

          

          	

          	

          	
        


        
          	
            3)

          

          	
            9)

          

          	
            15)

          

          	
            21)

          

          	
            27)

          

          	

          	

          	
        


        
          	
            4)

          

          	
            10)

          

          	
            16)

          

          	
            22)

          

          	
            28)

          

          	

          	

          	
        


        
          	
            5)

          

          	
            11)

          

          	
            17)

          

          	
            23)

          

          	
            29)

          

          	

          	

          	
        


        
          	
            6)

          

          	
            12)

          

          	
            18)

          

          	
            24)

          

          	
            30)

          

          	

          	

          	
        

      
    


    ANEXO 3 COMPARAÇÕES EM % PARA MOMENTOS, FVAS E FREQUÊNCIAS


    Fundamento Saque


    Comparação entre momentos apresentada em percentual


    F20%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.
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    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1
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    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.
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    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.
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    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.
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    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.
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    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.
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    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.
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    Comparação entre momentos apresentada em percentual
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    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.
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            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            8,72

          

          	
            2,62

          

          	
            2,48

          

          	
            2,96

          

          	
            8,09

          

          	
            5,44

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            10,91

          

          	
            4,65

          

          	
            6,71

          

          	
            7,93

          

          	
            6,23

          

          	
            6,61

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    F33%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            1,78

          

          	

          	
            2,43

          

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            3,96

          

          	
            1,59

          

          	
            4,18

          

          	
            3,40

          

          	

          	
            3,41

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            5,09

          

          	

          	
            4,49

          

          	
            5,85

          

          	
            4,75

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	
            1,59

          

          	
        

      
    


    F50%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            4,20

          

          	

          	
            1,05

          

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            7,55

          

          	
            6,02

          

          	
            6,41

          

          	
            2,58

          

          	
            3,76

          

          	
            4,25

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            2,33

          

          	

          	
            8,19

          

          	
            1,71

          

          	
            7,87

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fredu


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            1,64

          

          	

          	
            2,77

          

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            5,30

          

          	
            1,10

          

          	
            6,05

          

          	
            2,12

          

          	
            4,12

          

          	
            3,40

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            3,90

          

          	

          	
            6,30

          

          	
            5,50

          

          	
            4,03

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fundamento Levantamento


    Comparação entre momentos apresentada em percentual


    F20%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            1,88

          

          	

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            2,57

          

          	
            4,75

          

          	

          	

          	

          	
            4,43

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            1,59

          

          	

          	
            4,73

          

          	
            1,57

          

          	
            9,26

          

          	
            0,19

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	
            5,65

          

          	
            0,79

          

          	
            1,59

          

          	
        

      
    


    F33%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	
            4,74

          

          	
            4,73

          

          	
            3,49

          

          	
            7,65

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	
            1,81

          

          	
            3,31

          

          	
            1,83

          

          	
            6,20

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            2,70

          

          	
            3,38

          

          	

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            1,84

          

          	
            0,61

          

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    F50%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            5,15

          

          	
            3,86

          

          	
            2,46

          

          	

          	
            3,08

          

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	

          	
            2,16

          

          	

          	
            0,28

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            6,25

          

          	
            5,92

          

          	
            2,98

          

          	
            6,58

          

          	
            1,00

          

          	
            1,83

          
        

      
    


    Fredu


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            6,79

          

          	
            7,72

          

          	
            17,44

          

          	
            5,61

          

          	
            6,13

          

          	
            2,74

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            4,01

          

          	
            2,35

          

          	
            7,35

          

          	
            2,42

          

          	
            3,40

          

          	
            0,45

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fundamento Ataque


    Comparação entre momentos apresentada em percentual


    F20%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            4,93

          

          	
            5,26

          

          	
            2,88

          

          	
            2,98

          

          	
            5,69

          

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            9,92

          

          	
            7,79

          

          	
            8,85

          

          	
            7,52

          

          	
            8,79

          

          	
            2,75

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
            4,32

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    F33%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            3,32

          

          	

          	
            1,45

          

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            5,63

          

          	
            3,39

          

          	
            4,04

          

          	
            4,72

          

          	
            3,96

          

          	
            3,85

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            3,28

          

          	

          	
            3,27

          

          	
            4,55

          

          	
            5,76

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    F50%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            4,21

          

          	

          	
            2,16

          

          	

          	
            2,97

          

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            6,82

          

          	
            5,30

          

          	
            6,76

          

          	
            4,39

          

          	
            5,69

          

          	
            3,61

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            3,85

          

          	

          	
            3,40

          

          	

          	
            3,10

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fredu


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            6,05

          

          	

          	

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            7,21

          

          	
            1,74

          

          	
            6,00

          

          	
            5,06

          

          	
            4,70

          

          	
            1,20

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            2,99

          

          	
            2,76

          

          	
            4,88

          

          	
            3,66

          

          	
            1,95

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fundamento Bloqueio


    Comparação entre momentos apresentada em percentual


    F20%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            4,33

          

          	

          	
            1,67

          

          	
            0,56

          

          	

          	
            2,58

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            1,35

          

          	
            0,73

          

          	
            4,76

          

          	
            1,54

          

          	
            2,38

          

          	
            3,52

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            3,98

          

          	

          	

          	
            1,46

          

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    F33%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            5,05

          

          	

          	
            1,79

          

          	

          	
            3,48

          

          	
            2,42

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            7,42

          

          	
            4,60

          

          	
            4,44

          

          	
            4,22

          

          	
            3,19

          

          	
            4,14

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            6,17

          

          	

          	
            3,25

          

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    F50%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	
            2,65

          

          	

          	
            4,13

          

          	
            2,69

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            3,08

          

          	
            3,24

          

          	
            4,70

          

          	
            2,44

          

          	
            4,59

          

          	
            3,76

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            2,98

          

          	
            2,12

          

          	

          	
            3,13

          

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fredu


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            4,50

          

          	

          	
            0,79

          

          	

          	
            2,87

          

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            7,60

          

          	
            5,48

          

          	
            5,34

          

          	
            3,31

          

          	
            3,64

          

          	
            2,92

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            4,57

          

          	

          	
            3,87

          

          	

          	
            0,61

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	
            -5,19

          

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fundamento Defesa


    Comparação entre momentos apresentada em percentual


    F20%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            6,25

          

          	
            4,04

          

          	
            5,14

          

          	

          	
            3,77

          

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            4,01

          

          	
            4,63

          

          	
            3,42

          

          	

          	
            1,97

          

          	
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	

          	
            2,26

          

          	

          	
            4,20

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	
            1,28

          

          	

          	
            2,01

          
        

      
    


    F33%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            5,78

          

          	
            4,66

          

          	
            4,48

          

          	
            5,16

          

          	
            6,34

          

          	
            4,68

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            4,38

          

          	
            4,91

          

          	
            6,22

          

          	
            5,21

          

          	
            8,62

          

          	
            7,36

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    F50%


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            3,87

          

          	

          	
            3,30

          

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            5,32

          

          	
            4,05

          

          	
            4,86

          

          	
            3,88

          

          	
            3,23

          

          	
            2,49

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	
            4,67

          

          	

          	
            4,33

          

          	
            4,63

          

          	
            6,17

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fredu


    Tabela 1


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram maiores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 2.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	
            1,43

          

          	
            0,77

          

          	
            4,98

          

          	

          	

          	
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	
            5,98

          

          	
            2,89

          

          	
            7,03

          

          	
            4,94

          

          	
            5,73

          

          	
            3,61

          
        

      
    


    Tabela 2


    ▪ Valores positivos indicam a comparação entre os momentos quando os valores obtidos no pós-teste foram menores do que os valores dos testes de retenção e transferência.


    ▪ Espaços em branco indicam que a comparação entre os mesmos momentos deve ser observada na Tabela 1.


    
      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Cálculo da diferença em %

          

          	
            (pós-ret)/ret*100 e (pós-trasnf)/transf*100

          
        


        
          	
            Tipos de FVA

          

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Diferença entre os momentos

          

          	
            Pós e Ret

          

          	

          	

          	

          	
            3,22

          

          	
            7,23

          

          	
            5,07

          
        


        
          	

          	

          	

          	
            Pós e Tra

          

          	

          	

          	

          	

          	

          	
        

      
    


    Fundamento Saque


    Comparação entre FVAs comparativo e demonstrativo apresentada em percentual


    F20%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            55,24

          

          	
            72,53

          

          	
            53,60

          

          	
            77,21

          

          	
            138,46

          

          	
            205,73

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            55,83

          

          	
            68,75

          

          	
            51,22

          

          	
            75,53

          

          	
            135,65

          

          	
            196,21

          
        

      
    


    F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            36,40

          

          	
            73,31

          

          	
            77,99

          

          	
            55,28

          

          	
            142,78

          

          	
            169,11

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            39,84

          

          	
            62,41

          

          	
            67,21

          

          	
            76,98

          

          	
            133,82

          

          	
            187,43

          
        

      
    


    F50%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            76,60

          

          	
            91,80

          

          	
            58,10

          

          	
            65,33

          

          	
            179,20

          

          	
            217,11

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            79,09

          

          	
            93,63

          

          	
            49,46

          

          	
            77,42

          

          	
            167,67

          

          	
            243,55

          
        

      
    


    Fredu


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            26,23

          

          	
            72,12

          

          	
            67,04

          

          	
            61,80

          

          	
            110,85

          

          	
            217,11

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            28,03

          

          	
            55,11

          

          	
            65,41

          

          	
            74,84

          

          	
            111,78

          

          	
            171,19

          
        

      
    


    Fundamento Passe


    Comparação entre FVAs comparativo e demonstrativo apresentada em percentual


    F20%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            66,79

          

          	
            27,35

          

          	
            29,83

          

          	
            35,84

          

          	
            116,56

          

          	
            73,00

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            70,26

          

          	
            30,92

          

          	
            22,53

          

          	
            31,01

          

          	
            108,63

          

          	
            71,53

          
        

      
    


    F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            35,19

          

          	
            22,54

          

          	
            28,78

          

          	
            19,52

          

          	
            74,09

          

          	
            46,45

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            34,61

          

          	
            24,00

          

          	
            31,92

          

          	
            19,82

          

          	
            77,58

          

          	
            48,58

          
        

      
    


    F50%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            28,58

          

          	
            19,19

          

          	
            30,03

          

          	
            26,00

          

          	
            67,19

          

          	
            50,18

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            31,17

          

          	
            21,91

          

          	
            30,32

          

          	
            27,68

          

          	
            70,93

          

          	
            55,66

          
        

      
    


    Fredu


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            28,43

          

          	
            19,04

          

          	
            24,16

          

          	
            20,58

          

          	
            59,46

          

          	
            43,53

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            27,93

          

          	
            23,01

          

          	
            32,17

          

          	
            19,47

          

          	
            69,08

          

          	
            46,96

          
        

      
    


    Fundamento Levantamento


    Comparação entre FVAs comparativo e demonstrativo apresentada em percentual


    F20%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            61,68

          

          	
            19,04

          

          	
            47,40

          

          	
            71,32

          

          	
            138,32

          

          	
            170,25

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            53,81

          

          	
            54,62

          

          	
            59,91

          

          	
            77,85

          

          	
            145,96

          

          	
            175,00

          
        

      
    


    F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            33,66

          

          	
            57,03

          

          	
            62,73

          

          	
            64,14

          

          	
            117,49

          

          	
            157,74

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            28,83

          

          	
            50,74

          

          	
            64,72

          

          	
            64,17

          

          	
            112,20

          

          	
            147,47

          
        

      
    


    F50%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            42,93

          

          	
            53,71

          

          	
            68,97

          

          	
            84,01

          

          	
            141,49

          

          	
            182,83

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            51,33

          

          	
            62,09

          

          	
            71,24

          

          	
            89,06

          

          	
            159,15

          

          	
            206,44

          
        

      
    


    Fredu


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            33,29

          

          	
            65,56

          

          	
            58,72

          

          	
            59,04

          

          	
            111,57

          

          	
            163,31

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            25,09

          

          	
            69,00

          

          	
            69,19

          

          	
            60,33

          

          	
            111,64

          

          	
            170,96

          
        

      
    


    Fundamento Ataque


    Comparação entre FVAs comparativo e demonstrativo apresentada em percentual


    F20%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            49,38

          

          	
            31,87

          

          	
            32,23

          

          	
            40,39

          

          	
            97,52

          

          	
            85,13

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            50,89

          

          	
            34,44

          

          	
            28,63

          

          	
            44,14

          

          	
            94,08

          

          	
            93,78

          
        

      
    


    F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            28,77

          

          	
            19,11

          

          	
            29,02

          

          	
            24,45

          

          	
            66,14

          

          	
            48,23

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            29,18

          

          	
            20,63

          

          	
            36,74

          

          	
            26,38

          

          	
            76,64

          

          	
            52,45

          
        

      
    


    F50%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            29,62

          

          	
            22,95

          

          	
            30,15

          

          	
            26,27

          

          	
            68,71

          

          	
            55,24

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            32,16

          

          	
            21,37

          

          	
            27,82

          

          	
            24,96

          

          	
            68,93

          

          	
            51,66

          
        

      
    


    Fredu


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            24,98

          

          	
            17,14

          

          	
            2-7,65

          

          	
            28,21

          

          	
            59,53

          

          	
            50,18

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            34,67

          

          	
            23,19

          

          	
            27,19

          

          	
            20,06

          

          	
            71,29

          

          	
            47,90

          
        

      
    


    Fundamento Bloqueio


    Comparação entre FVAs comparativo e demonstrativo apresentada em percentual


    F20%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            66,16

          

          	
            50,30

          

          	
            48,83

          

          	
            58,61

          

          	
            147,31

          

          	
            138,40

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            76,26

          

          	
            44,90

          

          	
            50,05

          

          	
            58,53

          

          	
            164,47

          

          	
            129,70

          
        

      
    


    F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            33,24

          

          	
            31,85

          

          	
            54,47

          

          	
            52,16

          

          	
            105,82

          

          	
            100,62

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            33,70

          

          	
            27,75

          

          	
            50,14

          

          	
            43,78

          

          	
            100,73

          

          	
            83,68

          
        

      
    


    F50%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            59,53

          

          	
            60,34

          

          	
            41,17

          

          	
            48,51

          

          	
            125,22

          

          	
            138,13

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            53,30

          

          	
            60,67

          

          	
            39,00

          

          	
            42,04

          

          	
            113,09

          

          	
            128,21

          
        

      
    


    Fredu


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            27,69

          

          	
            33,73

          

          	
            55,95

          

          	
            48,77

          

          	
            99,13

          

          	
            98,94

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            29,60

          

          	
            30,10

          

          	
            50,33

          

          	
            43,56

          

          	
            94,83

          

          	
            86,77

          
        

      
    


    Fundamento Defesa


    Comparação entre FVAs comparativo e demonstrativo apresentada em percentual


    F20%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            31,93

          

          	
            25,90

          

          	
            32,77

          

          	
            39,66

          

          	
            75,17

          

          	
            75,83

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            32,56

          

          	
            26,41

          

          	
            32,65

          

          	
            41,30

          

          	
            75,84

          

          	
            78,61

          
        

      
    


    F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            32,04

          

          	
            23,12

          

          	
            30,68

          

          	
            27,91

          

          	
            72,55

          

          	
            57,48

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            32,73

          

          	
            24,07

          

          	
            36,02

          

          	
            29,93

          

          	
            80,53

          

          	
            61,20

          
        

      
    


    F50%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            23,99

          

          	
            17,75

          

          	
            23,56

          

          	
            20,64

          

          	
            53,20

          

          	
            42,05

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            24,11

          

          	
            17,17

          

          	
            31,48

          

          	
            21,12

          

          	
            63,18

          

          	
            41,92

          
        

      
    


    Fredu


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença em % entre os FVAs

          

          	
            DI e D

          

          	
            CI e C

          

          	
            DIC e DI

          

          	
            CIC e C

          

          	
            DIC e D

          

          	
            CIC e C

          
        


        
          	
            Teste de transferência

          

          	
            27,60

          

          	
            22,26

          

          	
            29,46

          

          	
            24,91

          

          	
            65,19

          

          	
            52,72

          
        


        
          	
            Teste de retenção

          

          	
            24,51

          

          	
            29,70

          

          	
            43,96

          

          	
            25,54

          

          	
            79,24

          

          	
            62,83

          
        

      
    


    Fundamento Saque - Diferenças entre as frequências em %


    obs: as diferenças encontradas foram sempre maiores para as frequências em negrito e itálico


    Áreas em cinza significam que a diferença foi maior para F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F33%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            12,17

          

          	
            10,13

          

          	
            6,50

          

          	
            5,82

          

          	
            4,63

          

          	
            1,05

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            9,63

          

          	
            6,18

          

          	
            1,45

          

          	
            5,45

          

          	
            5,02

          

          	
            9,87

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            13,50

          

          	
            11,49

          

          	
            3,92

          

          	
            6,48

          

          	
            2,80

          

          	
            5,19

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F50%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            67,92

          

          	
            51,57

          

          	
            32,27

          

          	
            52,23

          

          	
            28,48

          

          	
            27,18

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            82,98

          

          	
            62,39

          

          	
            30,79

          

          	
            45,72

          

          	
            38,19

          

          	
            42,61

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            82,97

          

          	
            73,87

          

          	
            30,81

          

          	
            39,27

          

          	
            44,77

          

          	
            37,25

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            96,30

          

          	
            90,40

          

          	
            71,43

          

          	
            89,04

          

          	
            69,86

          

          	
            71,30

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            28,75

          

          	
            33,75

          

          	
            25,92

          

          	
            57,92

          

          	
            50,75

          

          	
            82,50

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            90,36

          

          	
            96,59

          

          	
            56,40

          

          	
            80,70

          

          	
            71,08

          

          	
            79,99

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F33% e F50%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            49,70

          

          	
            37,63

          

          	
            24,20

          

          	
            43,86

          

          	
            22,80

          

          	
            28,51

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            66,90

          

          	
            52,94

          

          	
            28,92

          

          	
            38,20

          

          	
            45,13

          

          	
            29,79

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            61,21

          

          	
            55,95

          

          	
            25,87

          

          	
            30,80

          

          	
            40,82

          

          	
            30,47

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F33% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            75,00

          

          	
            72,88

          

          	
            60,97

          

          	
            78,64

          

          	
            62,34

          

          	
            73,09

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            64,57

          

          	
            69,57

          

          	
            44,59

          

          	
            70,33

          

          	
            67,55

          

          	
            49,26

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            67,71

          

          	
            76,33

          

          	
            50,50

          

          	
            69,70

          

          	
            66,41

          

          	
            71,10

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F50% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            16,90

          

          	
            25,61

          

          	
            29,60

          

          	
            24,18

          

          	
            32,20

          

          	
            34,69

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            1,42

          

          	
            10,87

          

          	
            12,16

          

          	
            23,25

          

          	
            15,44

          

          	
            15,00

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            4,04

          

          	
            13,07

          

          	
            19,57

          

          	
            29,74

          

          	
            18,17

          

          	
            31,14

          
        

      
    


    Fundamento Passe - Diferenças entre as frequências em %


    obs: as diferenças encontradas foram sempre maiores para as frequências em negrito e itálico


    Áreas em cinza significam que a diferença foi maior para F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F33%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            8,02

          

          	
            5,00

          

          	
            3,13

          

          	
            1,23

          

          	
            3,32

          

          	
            3,40

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            6,64

          

          	
            5,51

          

          	
            1,31

          

          	
            2,50

          

          	
            2,38

          

          	
            3,41

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            8,16

          

          	
            3,81

          

          	
            2,79

          

          	
            2,98

          

          	
            2,98

          

          	
            2,68

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F50%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            33,69

          

          	
            31,08

          

          	
            35,95

          

          	
            36,67

          

          	
            30,69

          

          	
            30,29

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            36,56

          

          	
            37,46

          

          	
            36,40

          

          	
            37,28

          

          	
            30,24

          

          	
            31,37

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            37,05

          

          	
            33,09

          

          	
            33,67

          

          	
            34,29

          

          	
            35,57

          

          	
            25,65

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            134,86

          

          	
            93,34

          

          	
            89,30

          

          	
            76,98

          

          	
            78,54

          

          	
            61,02

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            128,33

          

          	
            143,67

          

          	
            131,42

          

          	
            159,08

          

          	
            154,92

          

          	
            163,92

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            151,22

          

          	
            106,15

          

          	
            88,76

          

          	
            93,69

          

          	
            103,60

          

          	
            76,63

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F33% e F50%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            23,77

          

          	
            24,83

          

          	
            31,81

          

          	
            35,01

          

          	
            26,49

          

          	
            26,01

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            28,05

          

          	
            30,28

          

          	
            34,63

          

          	
            33,94

          

          	
            33,33

          

          	
            27,04

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            26,71

          

          	
            28,20

          

          	
            30,04

          

          	
            30,40

          

          	
            31,65

          

          	
            22,37

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F33% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            117,43

          

          	
            84,13

          

          	
            83,55

          

          	
            74,82

          

          	
            72,80

          

          	
            55,73

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            131,96

          

          	
            89,66

          

          	
            88,01

          

          	
            82,49

          

          	
            86,48

          

          	
            60,56

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            132,27

          

          	
            98,58

          

          	
            83,64

          

          	
            88,08

          

          	
            97,71

          

          	
            72,01

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F50% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            75,67

          

          	
            47,50

          

          	
            39,25

          

          	
            29,49

          

          	
            36,61

          

          	
            23,58

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            81,15

          

          	
            45,59

          

          	
            39,64

          

          	
            36,25

          

          	
            39,86

          

          	
            26,38

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            83,30

          

          	
            54,90

          

          	
            41,21

          

          	
            44,24

          

          	
            50,18

          

          	
            40,57

          
        

      
    


    Fundamento Levantamento - Diferenças entre as frequências em %


    obs: as diferenças encontradas foram sempre maiores para as frequências em negrito e itálico


    Áreas em cinza significam que a diferença foi maior para F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F33%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            8,23

          

          	
            7,17

          

          	
            7,45

          

          	
            8,79

          

          	
            0,93

          

          	
            0,56

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            2,17

          

          	
            4,07

          

          	
            1,90

          

          	
            9,73

          

          	
            0,61

          

          	
            6,32

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            1,33

          

          	
            3,91

          

          	
            4,36

          

          	
            7,89

          

          	
            1,60

          

          	
            5,37

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F50%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            48,82

          

          	
            44,08

          

          	
            38,83

          

          	
            56,27

          

          	
            23,20

          

          	
            26,54

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            2,17

          

          	
            32,90

          

          	
            25,58

          

          	
            43,15

          

          	
            17,97

          

          	
            23,72

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            46,54

          

          	
            38,91

          

          	
            21,13

          

          	
            44,84

          

          	
            19,67

          

          	
            22,83

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            100,68

          

          	
            75,80

          

          	
            85,04

          

          	
            94,94

          

          	
            84,56

          

          	
            68,62

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            34,92

          

          	
            37,83

          

          	
            36,42

          

          	
            66,33

          

          	
            64,33

          

          	
            96,33

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            84,98

          

          	
            66,27

          

          	
            50,44

          

          	
            81,73

          

          	
            59,16

          

          	
            63,82

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F33% e F50%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            37,50

          

          	
            34,44

          

          	
            29,21

          

          	
            43,64

          

          	
            22,07

          

          	
            25,84

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            31,80

          

          	
            27,70

          

          	
            23,25

          

          	
            30,46

          

          	
            18,70

          

          	
            16,37

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            48,49

          

          	
            44,35

          

          	
            26,41

          

          	
            34,25

          

          	
            21,59

          

          	
            16,57

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F33% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            85,42

          

          	
            64,03

          

          	
            72,21

          

          	
            79,19

          

          	
            82,87

          

          	
            67,69

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            93,69

          

          	
            72,89

          

          	
            60,12

          

          	
            72,10

          

          	
            76,76

          

          	
            64,89

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            87,44

          

          	
            72,77

          

          	
            57,00

          

          	
            68,44

          

          	
            61,71

          

          	
            55,48

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F50% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            34,85

          

          	
            22,02

          

          	
            33,28

          

          	
            24,75

          

          	
            49,80

          

          	
            33,25

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            46,96

          

          	
            35,39

          

          	
            29,91

          

          	
            31,92

          

          	
            48,92

          

          	
            41,69

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            26,23

          

          	
            19,69

          

          	
            24,20

          

          	
            25,47

          

          	
            33,00

          

          	
            33,37

          
        

      
    


    Fundamento Ataque - Diferenças entre as frequências em %


    obs: as diferenças encontradas foram sempre maiores para as frequências em negrito e itálico


    Áreas em cinza significam que a diferença foi maior para F33%


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F33%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            9,15

          

          	
            4,84

          

          	
            6,34

          

          	
            5,13

          

          	
            4,00

          

          	
            5,21

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            7,54

          

          	
            6,55

          

          	
            4,37

          

          	
            4,79

          

          	
            3,26

          

          	
            7,95

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            6,33

          

          	
            4,55

          

          	
            10,85

          

          	
            6,76

          

          	
            3,12

          

          	
            1,42

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F50%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            41,41

          

          	
            38,76

          

          	
            34,87

          

          	
            37,70

          

          	
            31,98

          

          	
            35,70

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            40,89

          

          	
            43,61

          

          	
            35,84

          

          	
            36,82

          

          	
            33,22

          

          	
            38,93

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            38,94

          

          	
            37,61

          

          	
            41,58

          

          	
            39,67

          

          	
            40,88

          

          	
            34,19

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre Fredu e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            104,14

          

          	
            84,89

          

          	
            70,52

          

          	
            70,03

          

          	
            62,69

          

          	
            56,52

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            44,08

          

          	
            56,42

          

          	
            45,25

          

          	
            57,42

          

          	
            55,00

          

          	
            64,17

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            101,97

          

          	
            100,41

          

          	
            80,26

          

          	
            83,64

          

          	
            78,25

          

          	
            52,96

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F33% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            87,03

          

          	
            76,35

          

          	
            60,36

          

          	
            61,74

          

          	
            56,44

          

          	
            48,77

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            94,63

          

          	
            83,85

          

          	
            67,77

          

          	
            66,06

          

          	
            63,70

          

          	
            47,21

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            89,94

          

          	
            91,70

          

          	
            62,61

          

          	
            72,02

          

          	
            72,87

          

          	
            50,82

          
        

      
    


    
      
        

        

        

        

        

        

        
      

      
        
          	
            Diferença entre F50% e F20%

          
        


        
          	

          	
            D

          

          	
            C

          

          	
            DI

          

          	
            CI

          

          	
            DIC

          

          	
            CIC

          
        


        
          	
            Pós

          

          	
            44,36

          

          	
            33,25

          

          	
            26,43

          

          	
            23,48

          

          	
            23,27

          

          	
            15,34

          
        


        
          	
            Transf

          

          	
            48,55

          

          	
            36,40

          

          	
            28,91

          

          	
            27,18

          

          	
            26,88

          

          	
            14,38

          
        


        
          	
            Retenção

          

          	
            45,36

          

          	
            45,64

          

          	
            27,32

          

          	
            31,48

          

          	
            26,52

          

          	
            13,99

          
        

      
    


    Fundamento Bloqueio - Diferenças entre as frequências em %


    obs: as diferenças encontradas foram sempre maiores para as frequências em negrito e itálico


    Áreas em cinza significam que a diferença foi maior para F33%
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